/!\ FS801 


T6.3AH250V 

RX801 

MSR1/2W560KR 


A FS802 NC 

- — <S\s> 


m 



DP806 

' BAV70 (SOT-23) 







4 _ 


RP806 
47KRF 3216 


ICP801 


GND GATE 

ICOM VCC 

ISEN VSEN 

VIN VCOM 




RP826 





10RF 2012 

X «w« 






DP804 
BAV70(SOT-323) 


RP811 
10KRF 2012 


ICE1PCS02 






DP805 

BAV70(SOT-323) 


' RP816 

■ 560KRF 3216 


ZDP801 

24V(SOT-323) 




: CP807 
104K2012 

ZDP807 

ZN16B(AXIAL) 


DP807 

BAV70(SOT-323) ] 


SCP801 
MCR100-6 


ZDP803 


RP827 

— — 


I CP812 
104K 2012 


CP811 
104K 2012 


RP821 

, 330KRF 2012 


Thursday, July 12, 2007 

Title 

PFC 





Size 

A3 

Document Number 
<Doc> 

Rev 

Date: 

2006. 06.07 

ISheet 

of 

2 



HOT 


COLD 



Thursday, July 12, 2007 


20KRF 2012 50V47uF 

1N4148(AXIAL) 


— /?\CY812 n~l 

II 

SIP400B 




II m 

400VAC 1 52M LING BEAD 

T m 

Title 

STB+ MULTI 






Size 

Document Number 
Custom <Doc> 

Rev 





Date: 


ISheet 2 of 2 




